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こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。 

Macintosh を使用している方は、 MacCDR ウイツクスタートガイドを参照し 
て MacCDR と USB ドライバをインス!-ールしてから本製品をパソコンに接続 
して < ださい。 

詳しくは付属の CD - ROM 「 CDRW - J 1610 SU ユーテイリテイ CD 」 に収録 
されているオンラインマニュアルをお読みください。 



パ電源スイツチを ON にします。 



メ 
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CyberTrio - NX を搭載した PC 98 - NX を使用している場合は？ 

PC 98- NX 付属のユーテイリテイ「 CyberTrio - NX 」 が[アドノ\'ンストモー 
ド]になつていることを確認してくださしヽ。詳しくは、オンラインマニュアル 
の「セツトアップ」の章を参照してください。 


5 付属 OC0-ROMrCPRW - J/6/OSti ユ - 子ィり于ィ C[?J を 

CO -ROMh ライフに入れます。 

簡単セットアップが起動します。 
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CD - ROM ドライブを搭載していないパソコンの場合は？ 

弊社ホームページ ( http : / / www . melcoinc . co . jp /) より、 「 CDRW - 
SU シリーズドライバディスク」をダウン□-ドして、インストールしてください。 

また弊社ホームぺージから、本製品のオンラインマニュアル （ PDF 形式） 
をダウン□ードすることもできます。 



try 卜を実行します。 
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① 簡単 tz ットアップ以外のア 
プリケージヨンをすべて終 
了させます。 


② [ CDRW - SU シリーズの 
セットアップ]をクリック 
して反転表示にします。 


③[開始]ボタンをクリック 
します。 



この画面が表示されないときは？ 

[スタート]—[ファイル名を指定して実行 （ R )] を選択し、[名前（〇）： ] 
に E :¥ EASYSETUP . EXE と入力して[〇1く]ボタンをクリックしてください 
(下線部は CD - ROM ドライブのドライブ名を入力します）。 


□ 他のアブリケーシヨンはすべて終了しましたか？ 


7 「電源スイツ子を ON にしてください j 匕表示され te ら、 
本製品の電源スイツ乎を 0M にし[次へ]ボタ>をク 
ツク〇ます。 



本製品に USB ケーフルを掩続し#す。 




左の画面のよ a に、本 
製品に USB ケーブルを接 
続し STo 

コネクタの形と向きに注意してく 
はし、。 一 



[次へ]ボタンをクリック 
します。 （氺1、氺 2) 


*1 パソコンに本製品を接続している場合、または弊社製 USB 接続ドライ 
ブを他に接続していた場合、「ドライブ側の USB ケーブルを一度抜い 
てから、再度接続してください」というメッセージが表示されることが 
あります。その場合は本製品から USB ケーブルを抜き、[〇 K ] ボタン 
をクリックします。続いて、手順 9 以降の操作を行ってください。 

*2 パソコンに USB ケーブルを接続してしまい、「次の新しいドライバを検 
索しています： USB-IDE Bridge (以下略）」というメッセージが表示 
されたときは、[キャンセル]ボタンをクリックします。この場合、簡 
単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。 


□ USB ケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか？ 



パソコンに （is 尽ケ ー7 ルを抟続〇余す。 


<WindowsXP の場合〉 


[jgiftiiiia&gsa 


上] 


+ウ！鳩約げ rffWfe 

觸 i ^ がぬぽ撕は，ーハ 

' 

驅 i; ■ I_ ’ へ 1 

% , ②この画面が表示されたら 

® USB f : か!^ r 次へ ( n )>」 ボタンをクリック 

パソコンに接練します。 してください。 
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①画面内の写真のよ5に、パソコン 
に USB ケーブルを接続します。 

コネクタの形と向きに注意してください。 


②「新しいハードウェアの検出ウ 
イザード」が起動します。画面 
の指示に従ってドライバをイン 
ストールしてください（幻。 


③[次 


へ]ボタンをクリックします。 


來「インストール方法を選んでくださしヽ」と表示されたら、[ソフトウェアを自 
動的にインストールする（推奨）]を選択してください。 

X インス!ル中、 「 Windows □ゴテストに合格していません」と表示されま 
すが、本製品は弊社にて動作確認をしてし、ます。動作に問題でありません。 
[続行]/ボタンをクリツクしてセツトアップを進めてください。 


く WindowsMe /98 SE /98/2 〇〇〇の場合〉 



① 画面内の写真のよろに、パソコン 
に USB ケーブルを接続します。 

コネクタの形と向きに注意してください。 

② 新しいハードウェアが見つかリ、 
自動的にドライバが tz ツトアツ 
プされます。メツ t ? ージが消え 
るまで待ちます。 


③[次へ]ボタンをクリックします。 


f Jl 「 try トアッフ。終了止表示され炫ら、[完了]ボタ>を 

画！/ク I ド，クし參す。 

n テスクトツ 7 。¢)[マイコンピュータ] P イコンを令 7 ルク 
■ J ツクします。 



以上で接続は完了です。 

続いて、 WinCDR または PacketMan をインス!ルしてください 「WinCDR クイック 
スタート ガイド」 または 「PacketMan クイックスタート ガイド」 参照)。 

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。 
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オンラインマニュアルを必ずお読みくたさい 

付属の CD - ROM 「 CDRW - J 1610 SU ユーティリティ CD 」 には、オンラインマニュアル (PDF 
形式）が収録されています。必ずお読みください。 

•オンラインマニュアルの読みかた 


① 付属の CD - ROM 「 CDRW - J 1610 SU ユー 
テイリテイ CD 」 を CD - ROM ドライブに tz ッ 
卜します。簡単 tz ットアップが起動します。 

② 「 CD - R / RW のマニュアルを見る」を選 
択し、[開始]ボタンをクリックします。 
オンラインマニュアルが画面に表示されます。 


1 オンラインマニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインストールされ 
ている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセー 
ジに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで 「Acrobat Reader 
のインス I -ール」を選択してもインス I -ールすることができます。 

% Acrobat Reader の使いかたは、 Acr 〇 bat Reader のメニュー[ヘルプ ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 

X 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 



はじめにお読みください 
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